Cabinet Loc Tel: mail: Cap 1 DARE DE SEAMA PRIVIND ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL DE FAMILIE anul 2016 1 Consultatii si tratamente Specificare Rând Consultatii (se includ si consultatiile acordate in centrele de permanenta) din care: nr consultatii platite de angajatori pentru personalul propriu Consultatii Adulti 01 din care: femei 02 Copii 0-14 ani Total 03 din care: sub 1 an 04 Tratamente Adulti 05 din care: femei 06 Copii 0-14 ani Total 07 din care: sub 1 an 08 2 Activitatea personalului sanitar mediu Specificare Rândul Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar: de ocrotire de pediatrie de obstetrica-ginecologie alt personal mediu sanitar Total din care: la copii sub 1 an Total din care: la copii sub 1 an A B 01 02 03 04 05 06 Total 01 Urban 02 Rural 03 3 Numar persoane examinate medical pentru încadrare si periodic Nr persoane examin medical pt încadrare Total personal muncitor controlat medical periodic din care: Nr personal muncitor examinat în cadrul dispensa-rizarii bolnavilor cronici Massuri curative profilactice luate Total din care: nr avize medicale acordate pt inapti-tudine Expusi la noxe Personal muncitor depistat cu stari morbide Nr personal muncitor examinat anti-venerian Schim-barea locului de munca Program de munca redus Alte masuri Cazuri noi de boli profesio-nale Cazuri noi de bolnavi cronici 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 4 Numarul persoanelor de la pct 3 col 01 si 03 Specificare Rândul Numar persoane controlate radiologic Numar persoane investigate prin laborator Numar persoane explorate functional Radio-grafii film standard R F M Examene toxico-logice în produse biologice Biologice Bacterio-logice Alte examene Respira-tor Cardio-vascular Alte explorari A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Pt încadrare în munca 01 În cadrul controlului medical periodic 02 5 Controale igienico-sanitare si medicale Sectorul R Nr controale în obiectiv Nr amenzi aplicate Nr unitati închise Alimente scoase din consum în kg Total 01 Industrial 02 Alimentar 03 Comunal 04 Scolar 05 6 Educatie pt sanatate Specificare R Total absolventi ai cursurilor sanitare de masa Nr ore predate pt instruirea coechipierilor grupelor sanitare Nr actiuni educative sanitare efectuate (lectii/conferinte) Nr actiuni cu alte foruri judetene Total 01 Urban 02 Rural 03 7 Alte activitati Specificare R Total Mici interventii chirurgicale Sedinte fizioterapie Analize laborator Total 01 Urban 02 Rural 03 8 PERSONAL ANGAJAT (se completeaza doar personalul cu postul de baza in unitate) Categorie personal Total din care: femei din care pe grupe de varsta sub 25 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65-74 ani 75 ani si peste Total d c : femei Total d c : femei Total d c : femei Total d c : femei Total d c : femei Total d c : femei Total d c : femei 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 13 14 Medici Alt personal sanitar cu studii superioare Asistenti medicali cu studii superioare Alt personal cu studii superioare Asistenti medicali Personal auxiliar (ingrijitoare, infirmiere) Muncitori Personal deservire Personal din ap functional 9 CHELTUIELI PE SURSE DE FINANTARE AN 2015 - mii RON Cheltuieli curente Cheltuieli de capital Total Bugetul de stat Bugetele locale si judetene FNUASS Fonduri proprii Soc priv de asig Angajatori, pt controalele periodice ale personalului propriu Total d c : fonduri publice Total din care: plati directe pacienti Donatii 1=2+3+4+5+8+9 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 10 CHELTUIELI PE TIPURI DE SERVICII MEDICALE AN 2015 - mii RON Cheltuieli curente pe tipuri de servicii medicale Total = col 1 din tabelul 9 Medicale primare Imunizari Ingrijiri la domiciliu Medicina muncii Medicale paraclinice Total d c : diagnosticare imagistica 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 11 DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE CU TEHNOLOGIE AVANSATA Nr aparate TC Nr aparate PET Nr aparate Gamma Nr aparate RMN rezonanta mag) Nr aparate DSA (angiografie digitala) Nr aparate LSI (maruntire calculi renali) Nr aparate RAD (terapie cu radiatii) Nr aparate pentru mamografii 1 2 3 4 5 6 7 8 